MICHAŁ przveoi SZELIGOWSKI 


Zolnierz polski z 1831 r., 


urodzony w roku 1794, umarł po ciężkiej a długiej chorobie, 
opatrzony SS. Sakramentami, dnia 30 Maja 1892 r. 


Stroskane dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Znajomych i Przyjaciół 
na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we Srodę d. 1 Czerwca b. r. 
o godz. 5 po południu, z domu pod L. 5 przy placu Matejki wprost 
na Cmentarz, gdzie zwłoki złożone zostaną w grobie Weteranów. 


Zakład pogrzebowy ‚PONPES FUNEBRES“ A. Szafranskiego w Krakowie W drukarni ,CZASU* w Krakowie 
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